S.I P. 


Prof. dr IRENA 


COBAJSZEK 


DŁUGOLETNI PRACOWNIK NAUKOWY, ODZNACZONA KRZYŻEM KAWALERSKIM 
ORDERU ODRODZENIA POLSKI 


zmarła w Warszawie dnia 12 września 1972 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 19-go bm. 
o godzinie 12.30 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym. nastąpi wyprowadzenie zwłok 
na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku: 


RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w KE = D. Z. 7871/72 - 30 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 579-21 
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